X. Wiadystaw Wierciszewski 


Wikaryusz i Mansyonarz kościoła Archipresbiteryalnego N. Maryi Panny 


przezywszy lat 48, a kaplanstwa 24, po dlugich i dolegliwych cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 4 Grudnia 1885 roku. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Niedzielę dnia 6 b. m. o godzinie 5 popołudniu z domu 
AX. Kmerytów przy ulicy Sławkowskiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 7 b. m. o godzinie 10-tej zrana w kościele N. Maryi Panny. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, ulica św. Jana Nr. 13 
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